b. legjonista II. pułku piechoty 


przeżywszy lat 28, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony Św. Sakramen- 
tami, zasnął w Panu dnia 2 kwietnia 1917 roku w Krakowie. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawionem zostanie w dnia b. m. o godzinie w kościele 
parafialnym w Krzeszowicach. 


ZAKŁAD POGRZEBOWY 
FRANCISZKA NOWIŃSKIEGO 
spadkobiercy 
w Krakowie, ul. Mikołajska L. 12 


